Hasta Yataklarına Tuvalet Özelliği Eklenir mi? 

Adından da anlaşılacağı üzere hasta yatağı, hareket etmekte zorlanan hastalar için üretilmiş olan bir 
yataktır. Bu yatak hastaların daha rahat etmeleri için üretilmiştir. Özel olarak üretilen bu yatakların 
asıl amacı hastaların tedavi sürecinde daha rahat uzanıp, kalkıp ve tedavi görmesi içindir. Birçok çeşidi 
ve modeli bulunan hasta yatağı, hastanın hastalığına göre de üretilir. Bu yatakların farklı çeşitleri ve 
modeli olması ile birlikte bu çeşitlerden bir tanesi de tuvaletli hasta yatağıdır. En çok akla takılan ve 
dikkat çeken nokta ise budur. Hasta yataklarının nasıl kullanıldığı birçok yönden de bilindiği gibi 
tuvaletli hasta yatağının kullanımı değişmektedir. 


Tuvaletli Hasta Yatağı Nedir ve Nasıldır? 

Tuvaletli hasta yatağı bir çeşit hasta yatağı türlerindendir. Hasta yatağı, hastanın hastalığına göre 
temin edilir. Bir diğer adıyla hasta karyolası da denir. Hasta bazı sebeplerden dolayı yatağa bağımlı bir 
şekilde yaşamak zorunda olabilir. Yatağa bağımlı yaşayan ve tuvalete gidemez hale gelen hastalar için 
üretilen bir üründür. 


Hastanın geçmişte geçirdiği kaza veya felç sebebiyle yatağa bağımlı olarak yaşamak zorunda 
bırakılabilir. Fiziki olarak hareket kabiliyetini kaybetmiş hastalar için veya kısıtlanmış olan hastalar için 
üretilen hasta yatakları, hasta üzerindeyken ihtiyaçlarını giderebilir. Bu yataklar sayesinde hem 
hastalara hem de hasta bakıcılarına kolaylık sağlar. Hijyen şartlarından dolayı tuvaletli yataklar hasta 
yatağı kiralama kapsamı dışında ürünlerdir. 


Hasta Yatağının Özellikleri 

Hasta yatakları modelleri oldukça fazladır. Kişinin ihtiyaçlarına göre de üretim sağlanır. Hasta 
yatakları medikal ürünlerdir ve aynı zamanda garantilidirler. Hasta yataklarının yedek parçalarını da 
tek tek bulmak mümkündür. Motorlu bir sisteme sahip olarak çalışan bu yataklar, aynı zamanda ayak 
ve baş kısımlarını kumanda yardımıyla pozisyon değişikliği yapılabilir. Bu sayede kolaylıkla yer 
değişikliği ve pozisyon değişikliği yapılabilir. 


Tuvaletli hasta yataklarının en önemli özelliklerinden bir tanesi de dört tekerlekli olmasıdır. Bu 
tekerleklerden 2'sinde fren sistemi bulunuyor. Ayrıca hastaların yanlardan düşmesini engellemek için 
4 taraflı olarak yan kolluklar bulunuyor. Bu sayede hastanın herhangi bir düşme riskini en aza indirmiş 
olur. Hasta yatağında bulunan kolluklar ve başlığını kolay bir şekilde çıkararak temizlemek 
mümkündür. Hastanelerde bulunan hasta yataklarının dışında farklı bir şekilde dizayn edilmiştir. 
Hastanelerde bulunan hasta yatakları, hastaların konforunu ve rahat etmelerini sağlamak için ve daha 
hızlı bir şekilde iyileşmeleri için tasarlanmıştır. 


Tuvaletli Hasta Yataklarının Hangi Durumlarda Kullanılması Gerekir? 

Fiziki olarak hareket kabiliyetini kaybetmiş olan hastalar, hayati olarak fiziki kabiliyeti kısıtlanmış olan 
hastalar için tuvaletli hasta yatakları uygundur. Hayatının geriye kalanını yatakta geçirmek zorunda 
kalan hastaları, buna örnek verebiliriz. Hasta yatakları kiralanabilir veya satın alınabilir. Hasta yatağı 
fiyatları hakkında net bir fiyat aralığı vermek mümkün değildir. Hasta yatakları modeline göre fiyat 
bilgisi de değişiklik gösterebilir. Ayrıca firmadan firmaya da fiyat bilgisi değişiklik gösterebiliyor. 


